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daran zu denken, mit Anwendung weleher Mtihe es erst gelang, aus
terrestriscben Versucben einen zuverlassigen Wert fur die Lichtfort-
pnanzungsgeschwindigkeit zu erbalten.

Das einfacbste Mittel, an welches man vielleicbt denken konnte. nam-
licb dieMessung des Zeitraumes, weleher verstreichtzwischen der Entladung
eines Konduktors A und der ibr entsprecbenden elektriscben (Influenz-)
Wirkung auf einem Konduktor B, scbeitert daran, daB, wenn jener Zeit-
raum meBbare GrroBe baben sollte, dann die Entfernung zwischen A und B-
so grofi seiii miifite, daB iiberbaupt auf B keine Wirkung von A wabr-
nebmbar ware. Aber aus den in der Optik ublieben experimentellen
Anordnungen kanu man lernen fur unsere Zwecke, die wir bier ini Aug&
baben. Zwar kann man die Versucbe von Fizeau und Foucault zur
Ermittlung der Licbtgescbwindigkeit nicbt ins Elektriscbe ubertragenr
weil die elektriscbe Wirkung nicbt wie die optiscbe durcb verhaltnis-
maflig kleine Korper abgescbirmt oder reflektiert wird, wie sie z. B. die
Zabne des FizeauscbenZabnrades oder der rotierende Spiegel Foucaults
darstellen. Indes sincl zablreicbe optiscbe "Versucbsanordnungen bekanutT
bei denen durcb Interferenz gewisser Wellenzilge ibre sogenannte Wellen-
lange ermittelt werden kann. Nennt man dieselbe X, so stebt sie be-
kanntlicb mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit V der Wellen und ihrer
Schwingungsdauer T in der Beziebung:

X = VT.                                            (1)

Aus X kanu man daber bei bekanntem T den Wert von V berecbuen.
Grelingt es daber, periodiscbe elektromagnetiscbe Storuugen zu er-
zeugen und ibre Wellenlange durcb das Interferieren gewisser Wellen-
ziige zu bestimmen, so kann man ibre Fortpflanzungsgescbwindigkeit
berecbnen, falls man die Dauer der Periode der elektromagnetiscben
Storungen kennt. Aber diese Periodendauern miissen aufierordentlicb
klein sein, wenn die zugehorigen Wellenlangen innerbalb des Raumes
eines Zimmers bequem mefibar sein sollen. Denn wenn V den grofien
Betray von 3 . 1010 cm sek"1 besitzt, so mufi T = 3 .10~8 sek sein, damit

o                                                '

X = 3 m ist.

Periodiscbe elektromagnetiscbe Storungen baben wir zun'aebst in
Kapitel VI kennen gelernt bei der Besprecbung der Eigenscbaften der
Wechselstrome. Mit clem Wechselstrom in einem Drabtist ein periodiscbes
elektromagnetiscbes Feld in seiner Umgebung verkntipft. Aber die
Periodendauer ist aucb bei den sogenannten Hocbfrequenzmascbinen, wo
sie etwa bis 10~3 oder 10~4sek hinuntergeht, viel zu grofi fur den bier
vorliegenden Zweck. Daneben kennt man seit langem eine andere Klasse
periodischer elektromagnetiscber Erscheinungen, die unter geeigneten
Umstanden bei der Entladung von Kondensatoren auftreten. Man be-, fur die Falle, in denen wirkliche raumliche Energieverlage-888; 40, S. 93, 1890. .
